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Letters
Je vous serais obligé de venir à la prochaine réunion de la Section de Chimie de la Classe I de l'Exposition de 19987, Vendredi prochain 6 lars, à l'Institut Rotheohtid. il pue Pierce Curie, à 17 Heures.
VrOre AÙU our ::
1) Dépôt des demandes de crédits immédiats pour construction d'appareils.
2) uber des besoins en énergie électrique (nature, voltage, intensité).
8) _ Examen des demandes d'emplacements (superficies
et dispositions).
4) Discussion d'un avant-projet architectural.: :
Je vous prie d'agréer, Mon Cher Collègue, l'expression
de mes sentiments cordialement dévoués,
ali, Le 26 Mars 1976.
Mon Cher Collègue,
Je vous serais obligé de venir à la prochaine réu-
nion de la Section de Chimie de la Classe I de l'Exposi-
rio de 997, Samedi prochain 286 Mars, à l'Institut FRottse QHIIA, 11 pus Piorre Qurie, à 14 D», 50, UPApPe du jour à:
Dépôt de commandes,
Aménagement intérieur des salles du grand Palais,
Questions diverses, Je vous prie d'agréer, Mon Cher Collègue, l'expres-
Sion de mes sentiments cordialement dévoués,
rATIS, 16: 19 Pal 1900,
lon Cher Collègue, Je vous serais obligé de venir à la prochaine réunion de la Section de Chimie de la Classe I de l'Exposition de 1957, qui aura lieu exceptionnellement le Mardi | 86 ai, à l'Institut Rothschild ,. 11 rue Picrre Curie, | heures 30. | Oräre du jour 1) dépôt des commandes, 2) projets d'aménagements, 3) . questions diverses.
En raison de l'Assemblée annuelle de la Société Chimique et des Fêtes de la Pentecôte, les réunions des Samedis 29 et 40 Mai sont supprimées,
Je vous prie, Mon Cher Collègue, d'agréer l'expression de mes sentiments cordialement dévoués.
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Paris, 16, 20 Mai 1956:
ion Cher Collègue,
Je vous serais très obligé de bien vouloir charger votre aïide-technique de se mettre en rapports avec lMonsieur Debré, Architecte 19 Avenue Mozart, pour tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin en vue de l'aménagement définitif de la Section de Chimie
Monsieur Debré étant très pris, notamment par les nombreuses réunions de Section de la Classe I, il serait désirable que votre aide-technique puisse se rendre au domicile de Monsieur Debré chaque fois que celui-ci vous en fera la demande,
En vous remerciant d'avance je vous prie d'agréer, lon Cher Collègue, l'expression de mes sentiments cordia-
lement dévoués.
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EXPOSITION DE 1937 SECTION DE CHTTIE
Paris, le 27 Janvier 1957,
Mon Cher Coilègsue,
Je vous serais obligé de venir à la prochaine réunion de la Section de Chimie de la Classe I de l'Exposition de 1957, qui aura lieu le Samedi 30 Janvier, À l'Institut Rothschild, 11 rue Pierre-Curie, à 14 heures 50,
Ordre du jour
) dépot des commandes,
) aménagement intérieur, ) flaconnages,
) douanes,
}) étiquettes, |
) questions diverses,
Je vous prie, Mon Cher Collègue, d'agréer l'expression de mes sentiments cordialement dévoués.
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Mon cher Collèzgue,
Au cours de notre dernière réunion ‘il a été convenu que tous les membres de la Section auraient à fournir des
précisions sur les questions suivantes
Nombre des lettres découpées, dimensions et textes.
Nombre et nature des extincteures,
‘lesures de sécurité (note détaillée pour M.Kling)
Ha valson de L'ursonce je vous serais très obligé de vouloir bien me communiquer cette documentation dans 1e courant de cette semaine,
ne VOUS où Temopoie CE Vous prie d'auréer, ‘on Dhor Collègue, l'expression de mes sentiments cordialement dé-
VOoUéSs.
RÉPODS CELON DE 1987 DECTION DE CHITIE,
PATIR, Le Al ANTILL Por,
Mon Cher Collègue,
Je vous serais obligé de venir à la prochaine réu- Dion 0e Le bection de Chimie de la Ulasse IL de l'ixposi- Vion de 1997, qui aura Lieu le Samedi 24 Avril à 1'Ms. TIiCut obtnsohiid, 15 rue Piorre OuPFis, À lé heures 20
Orâre au JO0P
1° Dépôt des commandes, .
n iioJévaion de Tim, 0° Questions diverses,
Recevez, Mon Cher Collègue, l'assurance de mes sentiments Cordialement dévoués.
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EXPOSITION INTERNATIONALE de 1937 PALAIS de la DECOUVERTE SECTION DE CHIMIE
frames US Dpntases era
15 Mal LM.
Mon cher Collègue,
Comme vous le savez, la police d'assurances que notre oection a souscrite ne couvre que les risques qui pourraient survenir à nos collaborateurs, aides-techniques, appointés mensuellement, et dont le rôle est limité à la préparation et à l'exécution des expériences prévues dans les différents Départements. /
Cette police ne couvre en aucun cas le personnel (ouvriers, artisans etc.) utilisé pendant de courtes périodes en vue de l'aménagement et de l'installation du matériel.
Il convient donc de se montrer d'une prudence extrême au moment de l'embauche du dit personnel, en s'assurant au préalable qu'il est bien couvert par une police de l'entrepreneur qui l'emploie, ou qu'il est lui-même assuré s'il est artisan patenté.
Si ces précautions n'étaient pas prises, nous risquerions en cas d'accident grave de ne pouvoir régler le montant très élevé des indemnités prévues par la loi.
En outre, ma responsabilité morale risque de se trouver engagée, en ma qualité de Président.
Je vous prie en conséquence, de vouloir bien vous adresser pour tous les travaux de manutention que vous désireriez diriger, aux entrepreneurs accrédités au Palais de la Découverte (li. KRISTI au bureau des architectes) ou bien vous assurer que les dispositions indiquées plus haut ont bien été 'Pémplies,
Je vous prie d'agréer, mon cher Collègue, l'expression de mes sentiments cordialement dévoués.
Paris, le 27 Mai 1956,
Mon Cher Collègue,
Je vous fais parvenir ci-joint un plan du Ier étage du Grand Palais sur lequel figurent les emplacements définitifs qui ont été attribués aux divers départements de la section de Chimie.
Les Architectes y ont représenté une première disposition des tables et des aménagements intérieurs, 1L leur est absolument nécessaire pour qu'ils puissent établir un devis approximatif des travaux, que vous leur donniez, soit votre accord pour cette disposition, soit que vous leur indiquiez toute modification que vous jugeriez nécessaire,
Je vous rappelle qu 1il ne s'agit pas du projet définitif d'aménagements, mais d'une disposition suffisamment approximative de ceux-ci, Ces données sont indispensables aux Architectes pour qu'ils puissent établir un projet assez complet du cadre dans lequel se déroulera l'ex-
position de la Section de Chimie,
Je me permets d'insister pour vous dsmanter de Jin vouloir faire reproduire par un de vos collaborateurs un plan côté approximatif de ces aménagements (disposition des tables, arrivées d'eau, de gaz et d'électricité), et de bien vouloir me le remettre pour le €o6 Juin.
Les Architectes établiront sur ces données un projet que vous pourrez modifier à votre gré, mais qui leur permettra de fixer un ordre de grandeur à leuf devis.
__ En vous remerciant de votre aide, je vous prie d'agréer, Mon Cher Collègue, l'expression de mes sentiments cordialement dévoués, |
ss * Je vous rappelle également qu'il Set ureent que
vous répondiez d'une manière approximative au questionnaire établi par M,Debré, qui vous à été remis à la dernière séance,
PALAIS DE LA DECOUVERTE
end A sapin
Section de Chimie A PARIS, 16 10 Juillet 1927
15 Rue Pierre-Curie 13 PARIS Odéon 16-40
Mon cher Collègue,
Afin que les opérations d'inventaire soient effectuées régulièrement, je vous serais très obligé de vouloir bien me transmettre une liste définitive des objets qui vous ont été prêtés à titre gracieux par des industriels ou autres collaborateurs.
Ces renseignements nous permettront en outre d'éviter toutes difficultés au moment de la liquidation de notre Section,
Je vous en remercie et vous prie d'agréer, mon Cher Collègue, l'expression de mes sentiments cordiale-
ment dévoués.
PALAIS DE LA DECOUVERTE Paris, le 17 Décembre 1937. Section de Chimie 15 ue Flerre Curie PARIS - 5°
mers SR pannmtens ES
Mon cher Collègue,
Le projet de réouverture du Palais de la Découverte se précisant, je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître si vous prévoyez, dans votre Département, de noùüvelles expériences ou des modifications de présentations.
Ces transformations éventuelles pouvant entraîner l'établissement de lignes électriques nouvelles ou des raccords, la création de canalisations d'eau ou de gaz, l'installation de cloi- SONY, tables, vitrines OÙ tableaux, il conviendre d'en chiffrer approximativement le montant.
J'ajoute que pour ma part, je verrai mieux dans l'intérêt scientifique de notre manifestation, une amélioration du point de vue de l'appareillage scientifique proprement dit, plutôt que de celui de l'architecture ou de l'aménagement.
Ces renseignements m'étant demandés en vue de l'établissement du budget de 1938, vous m'obligeriez en me fournissant votre documentation aussitôt qu'il vous sera possible de le faire.
Je vous en remercie, et vous prie de croire, mon cher Collègue, à mes sentiments bien cordialement dévoués.
Le Président de la Section,
PALAIS DE LA DECOUVERTE | Paris, le 20 Décembre 1937. Section de Chimie 15 pue Pierre CuUPrIg
PARIS V
png ee mpsniqnt Loto
Mon cher Collègue,
Par suite du retard apporté à l'installation du chauffage au Palais de la Découverte, les Services d'Architecture du Grand-Palais envisagent la vidange et la fermeture de toutes les canalisations d'eau.
Je vous serais donc obligé de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que tous les appareils de votre Département, susceptibles d'être vidangés, le soient sans retard.
Dans la salle 53, certaines fuites dans les verrières font craindre que des appareils ne soient abîmés. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait lieu d'en faire démonter quelques-uns provisoirement comme cela a été fait dans la salle 49 ?
Toutefois, pour parer dans la mesure la plus grande aux accidents, des bâches ont été placées dans les parties qui paraissent être menacées
en cas de grosses pluies ou de neige.
Je vous serais en outre reconnaissant de vérifier s'il ne reste pas dans votre Département des liquides inflammables.
Avec mes remerciements, je vous prie de croire, mon cher Collègue, à mes sentiments bien cordialement dévoués.
Le Président de la Section:
PALAIS DE LA DECOUVERTE Section de Chimie 13 rue Pierre Curie PARIS 07
Le]
Mon cher Collègue,
Les probabilités de réouverture du Palais de la Décou- Verte paraissant 96 Confirmer, 11 Oonviendreit de pouvoir soumettre au Commissariat Général, le plus rapidement possible, les prévisions de dépenses, envisagées éventuellement dans chaque Département, pour des modifications ou de nouvelles présentations d'expériences.
Voudriez-vous, dans ces conditions. avoir l'extrême obligeance de me communiquer des devis chiffrés concernant les projets qui vous pâraîtraient devoir être réalisés, et
sans tenir compte des frais de personnel.
En vous remerciant, je vous prie d'agréer, mon cher Collègue, l'expression de mes sentiments cordialement dévoués.
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